On Weekends, no Commuter Rail 


2021 Winter Schedule 


Effective January 23, 2021 


Monday to Friday Monday to Friday 


Inbound to Boston AM PM Outbound from Boston AM PM 


ZONE STATION TRAIN# 7700 1702 1704 1706 |1708 1710 1712 1714 1716 1718 ZONE — STATION TRAIN # 1703 1705 1707|1709 1711 7701 1713 1715 1717 1719 


trains operate on the Franklin Line 


Bikes Allowed 5B co) co) 5S dS dS co) co) db dS Bikes Allowed eS) co) bc ) on) cn) on) oo) on) b& 
6 Forge Park/495 & 5:35 6:40 8:40 10:40)12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 1A South Station & 7:20 9:20 11:20] 1:20 3:20 4:40 5:20 7:20 9:20 11:30 
6 Franklin/Dean College 5:42 6:47 8:47 10:47]12:47 2:47. 4:47. 6:47. 8:47 10:47 1A Back Bay tos) ZE2S) | Ses) || ES. || ets | CRvs. || GAs | ews | 7eas: | SEs) | aes; 
5 Norfolk & 5:49 6:54 8:54 10:54]12:54 2:54 4:54 6:54 8:54 10:54 1A Ruggles & 7:28 9:28 1:28] 1:28 3:28 4:48 5:28 7:28 9:28 11:38 
4 Walpole 5:56 | 7:01 | 9:01 | 11:01 | 1:01 | 3:01 | 5:01 | 7:01 | 9:01 | 11:01 2 Readville & 7:38 9:38 11:38 | 1:38 | 3:38 4:58 | 5:38 | 7:38 9:38 11:48 
4 Windsor Gardens 6:00 7:06 9:06 11:06} 1:06 3:06 5:06 7:06 9:06 11:05 2 Endicott 7:41 9:41 11:41 | 1:41 3:41. 5:01) 5:41 7:41 9:41 11:51 
3 Norwood Central &| 6:05 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 1:10 | 3:10 | 510 | 7:10 | 9:10 | 11:09 2 Dedham Corp. Center & 7:45 9:45 11:45] 1:45 3:45 5:05 5:45 7:45 9:45 11:55 
3 Norwood Depot 6 6:07 712 912 1:12 | 112 312 512 712 9:12 11:11 3 Islington TAT 9:47. 11:47 | 1:47. 3:47. 5:07. 5:47 7:47) 9:47 | 11:57 
3 Islington CHI | 76S || SEIS || HEIS || TEKS | SEIS || Sets | 75K | SKS | TEA 3 Norwood Depot tes| 7/2510) || SESY0) || iPSX0) || 1PSLO) | SREY) | SRK) | SeexXo) | ZAK) | Sexe) qx 0yo) 
2 Dedham Corp. Center & 6:12 7:19 9:19 11:19 | 1:19 3:19 519 7:19 9:19 11:17 3 Norwood Central & 7:53 9:53 11:53] 1:53 3:53 | 5:13 | 5:53 7:53 9:53 12:03 
2 Endicott Gels || 7224) | Sei || Tez || Tee || Set | Set) || Zeet) | SePAl || abil) 4 Windsor Gardens TAS || SPS || WESZ/ || 1577 | S857 || Beil | Ses || wes | Ses | eXoW7/ 
2 Readville & 618 7:24 9:24 11:24] 1:24 3:24 5:24 7:24 9:24 11:21 4 Walpole 8:03 10:03 12:03] 2:03 4:03 5:23 6:03 8:03 10:03 12:13 
1A Ruggles &| 6:28 | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 1:34 | 3:34 | 5:34 | 7:34 | 9:34 | 11:31 5 Norfolk &| 8:10 | 10:10 | 12:10 | 2:10 | 4:10 | 5:30 | 6:10 | 8:10 | 10:10 | 12:20 
1A Back Bay & 6:33 7:38 9:38 11:38] 1:38 3:38 5:38 7:38 9:38 11:35 6 Franklin/Dean College 817 10:17. 12:17 | 2:17 417 5:37. 6:17 8:17. 10:17 12:27 
1A South Station & 6:38 7:43 9:43 11:43 | 1:43 3:43 5:43 7:43 9:43 11:40 6 Forge Park/495 & 8:24 10:24 12:24] 2:24 4:24 5:44 6:24 8:24 10:24 12:34 
Keep in Mind: &® Bikes: Bicycles are allowed on all trains. 


This schedule will be effective from January 23, 2021 & High level platform and bridge plate available. 
and will replace the schedule of November 2, 2020. Visit mbta.com/accessibility for more information. 


LALZETLOGV 


Massachusetts Bay Visit Customer Service Download the Follow 
(T) Transportation Authority |< @2(C)LIS MBTA.com (es 617-222-3200 Ss) Commuter Rail App @MBTA_CR 


